CHAP1TRE   VII.

ete observes pour la premiere fois par le physicien allemand
Goldstein et vulgarises plus tarcl par le physicien anglais Grookes.
Les tubes dans lesquels la rarefaction est suffisante pour la pro-
duction des rayons cathodiques sont souvent appeles tubes de
Crookes.

La fluorescence due aux. rayons cathodiques est independante
de la position de I'anode, on petit le constater avec un tube dans
la paroi duquel sont soudes plusieurs fils de platine, 1'un d'enx
servant de cathode, le phenomene observe est independant du
ill pris comme anode (fig- 90, a droite); tandis qu'avec le degre
de rarefaction des tubes de Geissler la meme disposition donnerait
autant de i'aisceau de lumiere anodique qu'ily a d'anodes (Jig* 90,
a gauche),

Les rayons cathodiques se propagent en ligne droite. Grookes
a m on ire cette propriete au moyen d'une ampoule (Jig. 91) por-

Fig. 91.

tant en face de la cathode a une croix d'aluminium b ; la paroi de
verre opposee a la cathode montreTombre de la croix d'alumi-
nium; cette ombre occupe exactement la mthne place que cellc
que 1'on observerait en remplacant la cathode par un disque
lumineux de m6me grandeur.

Les rayons c.alhodiques produisent des actions mecaniques.
Pour le montrer on emploie un tube (Jig'* 92) muni d'un-mou-
linetqui peut rouler sur deux petits rails ; les ailettes superieures
sont seules frappees par les rayons cathodiques, et le moulinet sc
met en mouvement, comme.s'il recevait un souffle de la cathode.arefaction. Pour les pressions de quelques millimetres ou
